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Interior   view   of   the   Hitchcock   Museum.  Riverton, 
Connecticut.   Formerly  The  Union  Church,  1829. 
Hours:  June  1  thru  November  1  Tuesday  thru  Satur- 
day, 10  A.M.  -  5  P.M.  Winter,  Saturday  only  10  A.M. 
-  5  P.M. 
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